(£££] 402 


Auf dieser Linie gelten die VBN Kundengarantien 


Esenshamm Helios Klinik Großensiel -» Nordenham Bhf. 


Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), Tel.: 0421 /59 60 59 
Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH, Kontakt: info@vbw-wesermarsch.de 


□ 


VBN 


Montag - Freitag 


6402 

005 

6402 

007 

6402 

023 

6402 

025 

6402 

011 

6402 

013 

6402 

015 

6402 

017 

6402 

019 

6402 

027 

6402 

029 

6402 

021 



Hinweise 

a 

a 

m 

a 

B 

B 

B 

b a 

a 

B HE 



7.05 

8.05 

9.05 

10.05 

11.05 

12.05 

13.05 

14.05 15.05 

16.05 

17.05 18.05 

Esenshamm, Ort 


7.06 

8.06 

9.06 

10.06 

11.06 

12.06 

13.06 

14.06 15.06 

16.06 

17.06 18.06 

Esenshamm, Helios Klinik Wesermarsch 


7.08 

8.08 

9.08 

10.08 

11.08 

12.08 

13.08 

14.08 15.08 

16.08 

17.08 18.08 

Nordenham, Hoffe 


7.10 

8.10 

9.10 

10.10 

11.10 

12.10 

13.10 

14.10 15.10 

16.10 

17.10 18.10 

Ellwürden, Kreuzung 


7.11 

8.11 

9.11 

10.11 

11.11 

12.11 

13.11 

14.11 15.11 

16.11 

17.11 18.11 

Großensiel, Kuboth 


7.11 

8.11 

9.11 

10.11 

11.11 

12.11 

13.11 

14.11 15.11 

16.11 

17.11 18.11 

Großensiel, Königsfelder Str. 


7.12 

8.12 

9.12 

10.12 

11.12 

12.12 

13.12 

14.12 15.12 

16.12 

17.12 18.12 

Großensiel, Ecke, Hansingstraße 


7.13 

8.13 

9.13 

10.13 

11.13 

12.13 

13.13 

14.13 15.13 

16.13 

17.13 18.13 

Nordenham, Pommernstraße 


7.14 

8.14 

9.14 

10.14 

11.14 

12.14 

13.14 

14.14 15.14 

16.14 

17.14 18.14 

Nordenham, Wartfelder Straße 


7.15 

8.15 

9.15 

10.15 

11.15 

12.15 

13.15 

14.15 15.15 

16.15 

17.15 18.15 

Nordenham, Bernhardstr. 


7.16 

8.16 

9.16 

10.16 

11.16 

12.16 

13.16 

14.16 15.16 

16.16 

17.16 18.16 

Nordenham, Oststraße 


7.17 

8.17 

9.17 

10.17 

11.17 

12.17 

13.17 

14.17 15.17 

16.17 

17.17 18.17 

Nordenham, Schillerstraße 


7.18 

8.18 

9.18 

10.18 

11.18 

12.18 

13.18 

14.18 15.18 

16.18 

17.18 18.18 

Nordenham, Museum/Karlstraße 


7.19 

8.19 

9.19 

10.19 

11.19 

12.19 

13.19 

14.19 15.19 

16.19 

17.19 18.19 

Nordenham, Bahnhof 


7.20 

8.20 

9.20 

10.20 

11.20 

12.20 

13.20 

14.20 15.20 

16.20 17.20 18.20 

401 nach Atens (McDonalds) 

ab 

7.25 

8.40 

9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

14.30 15.30 

16.30 

17.30 18.30 

401 nach Blexen (Fähre) 

ab 

7.20 

8.30 

9.30 

10.25 

11.30 

12.25 

13.25 

14.25 15.25 

16.25 

17.25 18.25 

W 408 nach Blexen 

ab 

7.20 


9.30 


S 11.20 F 

11.30 

S 13.20 F 

13.30 15.30 

16.35 

17.30 


Sonn- und Feiertag 


6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

051 

053 

055 

057 

059 

061 

063 

091 

093 

095 

097 

099 


Verkehrsbeschränkungen 

Hinweise 

HE 

HE 

HU HU 

HE HE 

HE 

HU HU 

HE 

HU HU 

Esenshamm, Schule 


8.05 

10.05 

12.05 14.05 

16.05 18.05 

19.05 

9.05 11.05 

13.05 

15.05 17.05 

Esenshamm, Ort 


8.06 

10.06 

12.06 14.06 

16.06 18.06 

19.06 

9.06 11.06 

13.06 

15.06 17.06 

Esenshamm, Helios Klinik Wesermarsch 


8.08 

10.08 

12.08 14.08 

16.08 18.08 

19.08 

9.08 11.08 

13.08 

15.08 17.08 

Nordenham, Hoffe 


8.10 

10.10 

12.10 14.10 

16.10 18.10 

19.10 

9.10 11.10 

13.10 

15.10 17.10 

Ellwürden, Kreuzung 


8.11 

10.11 

12.11 14.11 

16.11 18.11 

19.11 

9.11 11.11 

13.11 

15.11 17.11 

Großensiel, Kuboth 


8.11 

10.11 

12.11 14.11 

16.11 18.11 

19.11 

9.11 11.11 

13.11 

15.11 17.11 

Großensiel, Königsfelder Str. 


8.12 

10.12 

12.12 14.12 

16.12 18.12 

19.12 

9.12 11.12 

13.12 

15.12 17.12 

Großensiel, Ecke, Hansingstraße 


8.13 

10.13 

12.13 14.13 

16.13 18.13 

19.13 

9.13 11.13 

13.13 

15.13 17.13 

Nordenham, Pommernstraße 


8.14 

10.14 

12.14 14.14 

16.14 18.14 

19.14 

9.14 11.14 

13.14 

15.14 17.14 

Nordenham, Wartfelder Straße 


8.15 

10.15 

12.15 14.15 

16.15 18.15 

19.15 

9.15 11.15 

13.15 

15.15 17.15 

Nordenham, Bernhardstr. 


8.16 

10.16 

12.16 14.16 

16.16 18.16 

19.16 

9.16 11.16 

13.16 

15.16 17.16 

Nordenham, Oststraße 


8.17 

10.17 

12.17 14.17 

16.17 18.17 

19.17 

9.17 11.17 

13.17 

15.17 17.17 

Nordenham, Schillerstraße 


8.18 

10.18 

12.18 14.18 

16.18 18.18 

19.18 

9.18 11.18 

13.18 

15.18 17.18 

Nordenham, Museum/Karlstraße 


8.19 

10.19 

12.19 14.19 

16.19 18.19 

19.19 

9.19 11.19 

13.19 

15.19 17.19 

Nordenham, Bahnhof 


8.20 10.20 

12.20 14.20 

16.20 18.20 

19.20 

9.20 11.20 

13.20 

15.20 17.20 

@@ 401 nach Atens (McDonalds) 

ab 

8.30 

10.30 

12.30 14.30 

16.30 18.30 





401 nach Blexen (Fähre) 

ab 






9.25 11.25 

13.25 

15.25 17.25 

W 408 nach Blexen 

ab 

8.30 

10.30 



19.30 


13.30 

17.30 


Hl - Niederflurbus 


[33- Bedienung durch 8-sitzigen Kleinbus 
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Auf dieser Linie gelten die VBN Kundengarantien 


(£££! 402 


Nordenham Bhf. -» Großensiel -» Helios Klinik Esenshamm 


Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), Tel.: 0421 /59 60 59 
Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH, Kontakt: info@vbw-wesermarsch.de 


□ 


VBN 


Montag - Freitag 


6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

6402 

002 

004 

020 

022 

024 

008 

010 

012 

014 

026 

028 

016 

018 


Verkehrsbeschränkungen 

Hinweise 

i a 

a 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

HD 

m 

ISS 401 aus Atens (McDonalds) ab 

6.20 

7.20 

8.30 

9.30 

10.25 

11.30 

12.25 

13.25 

14.25 

14.10 

15.25 

17.25 

18.25 

^ 401 aus Blexen (Fähre) ab 

6.40 

7.25 

8.40 

9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

14.30 

14.10 

15.30 

17.30 

18.30 

W 408 aus Butjadingen an 

6.40 

7.25 

8.25 

9.25 


11.25 

12.13 F 

13.25 S 14.10 

15.13 F 

15.25 S 15.35 

17.25 


Nordenham, Bahnhof 

9 6.45 9 

7.35 9 

8.40 9 

9.35 910.35 911.35 912.35 913.35 914.35 915.35 916.35 

9 17.35 9 18.35 

Nordenham, Museum/Karlstraße 

6.46 

7.36 

8.41 

9.36 

10.36 

11.36 

12.36 

13.36 

14.36 

15.36 

16.36 

17.36 

18.36 

Nordenham, Schillerstraße 

6.47 

7.37 

8.42 

9.37 

10.37 

11.37 

12.37 

13.37 

14.37 

15.37 

16.37 

17.37 

18.37 

Nordenham, Oststraße 

6.47 

7.37 

8.42 

9.37 

10.37 

11.37 

12.37 

13.37 

14.37 

15.37 

16.37 

17.37 

18.37 

Nordenham, Bernhardstr. 

6.48 

7.38 

8.43 

9.38 

10.38 

11.38 

12.38 

13.38 

14.38 

15.38 

16.38 

17.38 

18.38 

Nordenham, Wartfelder Straße 

6.48 

7.38 

8.43 

9.38 

10.38 

11.38 

12.38 

13.38 

14.38 

15.38 

16.38 

17.38 

18.38 

Nordenham, Pommernstraße 

6.49 

7.39 

8.44 

9.39 

10.39 

11.39 

12.39 

13.39 

14.39 

15.39 

16.39 

17.39 

18.39 

Großensiel, Ecke, Hansingstraße 

6.50 

7.40 

8.45 

9.40 

10.40 

11.40 

12.40 

13.40 

14.40 

15.40 

16.40 

17.40 

18.40 

Großensiel, Königsfelder Str. 

6.50 

7.40 

8.45 

9.40 

10.40 

11.40 

12.40 

13.40 

14.40 

15.40 

16.40 

17.40 

18.40 

Großensiel, Kuboth 

6.51 

7.41 

8.46 

9.41 

10.41 

11.41 

12.41 

13.41 

14.41 

15.41 

16.41 

17.41 

18.41 

Ellwürden, Kreuzung 

6.52 

7.42 

8.47 

9.42 

10.42 

11.42 

12.42 

13.42 

14.42 

15.42 

16.42 

17.42 

18.42 

Nordenham, Hoffe 

6.54 

7.44 

8.49 

9.44 

10.44 

11.44 

12.44 

13.44 

14.44 

15.44 

16.44 

17.44 

18.44 

Esenshamm, Helios Klinik Wesermarsch 

6.56 

7.46 

8.51 

9.46 

10.46 

11.46 

12.46 

13.46 

14.46 

15.46 

16.46 

17.46 

18.46 


6.58 

7.48 

8.53 

9.48 

10.48 

11.48 

12.48 

13.48 

14.48 

15.48 

16.48 

17.48 

18.48 

Esenshamm, Schule 

7.00 

7.50 

8.55 

9.50 

10.50 

11.50 

12.50 

13.50 

14.50 

15.50 

16.50 

17.50 

18.50 


Sonn- und Feiertag 


6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 

052 054 056 058 060 062 064 _ 090 092 _ 094 096 098 

Verkehrsbeschränkungen_ 


Hinweise 13=1 13=1 Cüj EP1 fTHI Hgj[3=1 FKsl_IN=1 [33 [33 


^ 401 aus Atens (McDonalds) 

2*9 401 aus Blexen (Fähre) 

W 408 aus Butjadingen 

ab 





17.25 

19.18 






ab 8.30 

an 

10.30 

10.25 

12.30 

14.30 

16.30 



10.30 

12.30 

14.30 

16.30 

18.30 

12.25 



17.25 

19.25 

10.25 

12.15 


16.25 


Nordenham, Bahnhof 

9 8.35 910.35 9 12.35 9 14.35 9 16.35 9 17.35 9 19.35 

910.35 912.35 

914.35 916.35 918.35 

Nordenham, Museum/Karlstraße 

8.36 

10.36 

12.36 

14.36 

16.36 

17.36 

19.36 

10.36 

12.36 

14.36 

16.36 

18.36 

Nordenham, Schillerstraße 

8.37 

10.37 

12.37 

14.37 

16.37 

17.37 

19.37 

10.37 

12.37 

14.37 

16.37 

18.37 

Nordenham, Oststraße 

8.37 

10.37 

12.37 

14.37 

16.37 

17.37 

19.37 

10.37 

12.37 

14.37 

16.37 

18.37 

Nordenham, Bernhardstr. 

8.38 

10.38 

12.38 

14.38 

16.38 

17.38 

19.38 

10.38 

12.38 

14.38 

16.38 

18.38 

Nordenham, Wartfelder Straße 

8.38 

10.38 

12.38 

14.38 

16.38 

17.38 

19.38 

10.38 

12.38 

14.38 

16.38 

18.38 

Nordenham, Pommernstraße 

8.39 

10.39 

12.39 

14.39 

16.39 

17.39 

19.39 

10.39 

12.39 

14.39 

16.39 

18.39 

Großensiel, Ecke, Hansingstraße 

8.40 

10.40 

12.40 

14.40 

16.40 

17.40 

19.40 

10.40 

12.40 

14.40 

16.40 

18.40 

Großensiel, Königsfelder Str. 

8.40 

10.40 

12.40 

14.40 

16.40 

17.40 

19.40 

10.40 

12.40 

14.40 

16.40 

18.40 

Großensiel, Kuboth 

8.41 

10.41 

12.41 

14.41 

16.41 

17.41 

19.41 

10.41 

12.41 

14.41 

16.41 

18.41 

Ellwürden, Kreuzung 

8.42 

10.42 

12.42 

14.42 

16.42 

17.42 

19.42 

10.42 

12.42 

14.42 

16.42 

18.42 

Nordenham, Hoffe 

8.44 

10.44 

12.44 

14.44 

16.44 

17.44 

19.44 

10.44 

12.44 

14.44 

16.44 

18.44 

Esenshamm, Helios Klinik Wesermarsch 

8.46 

10.46 

12.46 

14.46 

16.46 

17.46 

19.46 

10.46 

12.46 

14.46 

16.46 

18.46 

Esenshamm, Ort 

8.48 

10.48 

12.48 

14.48 

16.48 

17.48 

19.48 

10.48 

12.48 

14.48 

16.48 

18.48 

Esenshamm, Schule 

8.50 

10.50 

12.50 

14.50 

16.50 

17.50 

19.50 

10.50 

12.50 

14.50 

16.50 

18.50 


M - Niederflurbus 

HU- Bedienung durch 8-sitzigen Kleinbus 


@ - verspätete Anschlußzüge werden bis zu 5 
Minuten abgewartet (siehe Linienfahrplan) 
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